جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


: رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 1 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 




















1 | 1421915002001 | حيدر رافد عودة جاير 0 | 24 | 32 | 60 | 58 | مسل | 0 
2 | 1421915002002 _| حيدر رحيم حسن مريوش ا | 50 | 27 | 50 | 57 | سد | 0 
3 | 1421915002003_| حيدر رحيم حسين علوان ا | 0 70 | 59 | 76 | 82 | ناهج د 
4 | 1421915002004_| حيدر رعد حميد موسى ااا | 84 | 68 | 50 | 92 | نج | 24 
5 | 1421915002005 | حيدر رهيف مختاض مكطوف ا | 67 __ | 50 | 8 | 93 | نج | 25 
6 | 1421915002006 _| حيدر رياض صدام خزعل ا | 51 | 59 | 38 | 82 | مسل | 0 
7 | 1421915002007 _| حيدر زايد خلفاجبر_________| 54 | 50 | 56 | 60 | نج | 20 
8 121910002008 | جيار س فرحا 6ن 63 | 79 78 2 شش 297 
9 | 1421915002009 | حيدر سلام جاسم محمد __| 68 | 6 | 77 | 6 | ن | 287 
0 | 1421915002010 _| حيدر سمير دواي عجلان ا اا | ا 57 )| 64 | 37 | 6 | سل | 0 
1 | 1421915002011 _| حيدر شاتي مهوس نعيثل ا | 38 | %7 | %8 | 38 

2 | 1421915002012 _| حيدر شاكر عنتيك ناصر ____|إ 50 )| 26 | 25 | 55 | مسل | 0 
3 | 1421915002018 _| حيدر صالح عذيب عداي ااا | 56 | 50 | 34 | 64 | مسل | 0 
4 | 1421915002014 _| حيدر صبار عليوي كاطع ااا | 53 | 39 | 31 | 5 | ىس | 
5 | 1421915002015 | حيدر صبيح حامد فنجان______ | 35 | 3 | 21 | 50 | 

6 | 1421915002016 _| حيدرصبيع عبدمين 222 |[ 60 | 52 | 39 | 7 | س | 0 
7 حيدر طارق احويتم تبل 54[ 6 | 60 | 79 | نج | 26 
8 | 1421915002018 | حيدر طعيمه كتير ا | 75 | 83 | 0 | 82 | نج | 380 
9 | 1421915002019 | حيدر عادل صبيح عبدالجيار اا | 71 | 58 | 53 | 92 | نج | 24 
20 

21 | 1421915002021 _| حيدر عباس حسين ااا | 76 | 6 | 67 | 83 | نج | 28 
22 | 1421915002022 | حيدر عباس فالعحسن_________|إ| 64 | 54 | 59 | 87 | نيج | 24 
23 2-5-7 ص ص CS‏ ا د 6 a‏ 2 
24 1421954 حيدر عد المكار ا 0 كم 5 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 2 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 













| 1421915002025 | حيدر عبدالرسول وادي زغير ‏ | 58 | 
26 
27 | 1421915002027 | حيدر عدالكريم مصود مد | 84 0 | 
2 
29 
s0‏ 
0 
2 
e‏ 


0 | 1421915002030 | حيدر عدنان كريم جاسم 





32 
33 
34 52-0 ناجح 289 
5 | 1421915002035 _| حيدر علي سند جودي | 65 | 50 | 32 | 55 | مسل | 0 

56 
7 | 1421915002037 | حيدر على عبد مزعل ااا | 34 | %7 | 50 | 69 | س | 0 
8 | 1421915002038 | حيدر علي نعمه شبار ا | 69 | 34 | 35 | 83 | مس | 0 
9 | 1421915002039 | حيدر علي نعمه علعول ااا | 72 | 50 | 76 | 88 | نجج | 26 

0 | 1421915002040 | حيدر عماد فاضل عباس ا | 50 | 37 | 24 | غ 
41 | 121915002041 _| حيدر غطريف جاسم عيود ااا | 62 | 54 | 74 | 90 | نجج | 20 
42 0 
3 | 1421915002043 | حيدر فاضل محمود فرج اا | غ | 56 | 71 | 68 | مسل | 
4 | 1421915002044 | حيدر فالج خلف منشد_ | 8 | 8 | 80 | 78 | نج | 329 
5 | 1421915002045 | حيدر فنجان مطر رحيم ااا | 56 | 59 | 22 | 6 | سس | 0 

6 | 1421915002046 | حيدر فيصل تايه كنغور ____| 50 | 4 | 34 | 44 
7 | 1421915002047 | حيدر قاسم حسن علي ااا | غ | 37 | 24 | 50 

89 38 66 57 








8 | 1421915002048 | حيدر قاسم خضير عبيس معدل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 3 إلى 42 


5 5 5 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة - الخارجيون 2 
9 | 1421915002049 | حيدر قاسم عكار عاجل 27 0 








1 | 1421915002051 | حيدر كاطع مفتاح حسين | 50 1 
| حيدركاظم عبددعيم 0 | 73 | 







1421915002 52 






64 81 61 78 ناجح 


2 | 1421915002072 | حيدر موفق كاظم جبار 284 


يدر قي واحد 

يدر كاذ 73 
53 | 1421915002053 ع 
54 | 1421915002054 

يدر كري 70 

يدر كرب غ 





N 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 4 إلى 42 


' 00 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 3 4 / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


1421915002073 حيدر ناطق داود سلمان 
1421915002074 حيدر نجم هلال لازم 














74 


5 
76 
7 
78 حيدرالكرار احمد عبدالستار ارحيم 

3 حيدرالكرار سلام معرض شلش 

9 
7 
2 عفر حا حار | 64 | 5 | س 
3 | 1421915002083 _| خالد راهي حسين مشتت 0-0020 | 83 | 59 | 80 | 77 | تلجع | 299 
4 | 1421915002084 | خالد سعد حنتاو علي | 50 | 50 | 4 | 32 | مسل | 0 
5 | 1421915002085 | خالد صبيح حمزه خميس | 39 | 32 | 25 | 32 | 

6 | 14219150020866 | خالد ضياء عكاب حسن | 72 | 54 | %3 | 25 | مسل 
7 | 1421915002087 _| خالد عبد نعيمه عطيه ||| 50 | 42 | غ | 34 | 
88 
89 
3 | 1421915002091 | خالد وليد خالد حمدان | 50 | 50 | 34 | 84 | مسل | 0 
2 | 1421915002092 | خالد وليد خالد مدهوش ||| 50 | 63 | 85 | 86 | اجج | 284 








1 ب : 








241 


3 |1421915002093 _| خالص حسين جواد جارالله | ص | 6 | 53 | 72 | اج 
4 | 1421915002094 | خزعل حسن داود عزيز ااا | 50 | 63 | 35 | 0 | مل _ 
5 | 1421915002095 غش 
م 


96 6 | خضير حمزه خضير عباس م م م مكمل 0 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 5 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 










للا 00002 ا ق 
99 
100 
i |o? 6 | ar | 60 | EE | teRotstOPIOT 101‏ 0 
2 |1421915002102 | خليل محسن مصطاف حبيب ا | 50 | 6 | %5 | 6 | سل | 
3 | 1421915002103_| خيرالله رياض عجمي بندر 0 | 37 | 33 | 25 | 50 _ 

4 | 1421915002104_| خيزران حسن غاطيزروك | 50 | 60 | 42 | 55 | مس | 0 
5 | 1421915002105 _| داني عماد جورج صفو ااا | 52 | 57 | 6 | 83 | نجج | 23 
6| 1421915002106 _| داود سلمان داود صيري ا | 35 | 26 | 32 | 64 _ 

7 | 1421915002107 _| داود عبدالباسطداود سلمان ا | 50 | 50 | 3&6 | 71 | مسل | 0 
8| 1421915002108_| ذرمويد شراد سلمان _____ | 42 | 31 | 28 | 50 _ 

9 | 1421915002109 _| ذزالفقار عماد داود داخل ا | 50 | 20 | 39 | 747 | مس ]| 0 
0| 1421915002110 _| ذوالفقار اياد خليل معروف ااا | 52 | 77 | 27 | 75 | مس | 0 
1 | 1421915002111 _| ذوالفقار حيدر حاتم محمدصالحج_ ا | 50 | 50 | 60 | 84 | نجج | 24 
2 | 1421915002112 _| ذوالفقار علوان حاجم ورد ا أ 53 | 57 | 50 | 77 | نج | 237 
3 | 1421915002113 _| ذوالفقار علي حسان معيوف 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | نجج | 200 
114 ذوالفقار محمد جيجان زيون غ | | غ | ٤‏ 

5 | 1421915002115 | ذوالفقار محمد قاسم محمد ا | 75 | 56 | 71 | 6 | نج | 267 
6 | 1421915002116 _| ذوالفقار يونس جاسم سلطان اا | 59 | 50 | 52 | 74 | نج | 235 
17 28 
8| 1421915002118 _| راد تايه بردي متاحي | 50 | 50 | 39 | 26 | مس | 0 
119 1002119 | رالد جما اميتي فش غ ا غ | غ 








a 1421915002120 120‏ حربي عبد اله عزيز 76 مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 






121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 





| 121915002121_| رائد عادل خليف خليل | 50 | 50 | 
| 1421915002122 | رائد عباس نعمه حمزة | 38 | 50 | 
| 1421915002123 _| رائد قندبلاسم حسين | 59 | 50ل 
| 1421915002124 _| راشد جليل راشد ديوان ااا | 52 | 52 | 
| 1421915002125 | راغب رياض يوسف يعقوب 1 |0 50 | 57 | %19 
| 1421915002126 _| رامي بلال قاسم كيطان ااا | غ | 64 | 
| 1421915002127 _| رامي حازم شيده امين | 50 | 82 | 
| 1421915002128 _| رامي حسن مزعل حبيب ااا | 60 | 78 | 
غش 
_ 1421915002130 | امي رحيم كاطع ااا | 20 | 4 | 75 | 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 





للعام الدراسي 2021/2020 










1 


0 50 
50 
ال 
ال 


0 


ناجح 

37 
ناجح 
ناجح 


5 
ككس‎ 
64 
eo 
5 


_ 1421915002131 _| رامي رحيم مكطوف محمد | 61 | 73 | 60 | 72 | انم 
| 1421915002132 _| رامي صباح حمزه سال | 52 | 60 | 53 | 75 | نج 
1421915002133 | رامي فلاح حسن حمود ا | 50 | 62 | 32 | 6 | مل 
_ 1421915002134_| رامي محمود عبد الكريم مصطاف___ | 50 | 60 | ا6 | 99 | اج 
_ 1421915002135_| رامي منصور إبراهيم حمود ا | 50 | 72 | 65 | 75 | اج 
| 1421915002136_| ربيع ذياب عبيد على ا ااا | 50 | 69 | 50 | 64 | اج 
_ 1421915002137 _| رحيم فاضل محيسن رحيمة ا | 50 | 72 | 65 | 79 | اج 
_ 1421915002138_| رزاق حسين جواد كاظم ااا | 69 | 86 | ا6 | 79 | نجع | 
_ 1421915002139_| رسول جبار خميس ضاحي ااا | 71 | 88 | 88 | 93 | ام 
| 1421915002140_| رسول جمعه عيسى علي | 55 | 77 | 8 | 84 | نج 
| 915002141_| رسول حسن ضمد بريسم ا | 78 | 56 | 23 | 72 | مل 
٠‏ 1421915002142_| رسول حسن مطرود شرياك ا | 62 | 4 | 80 | 72 | مسل 
| 1421915002143_| رسول خضير دليل شلال | 67 | 50 | 50 | 64 | ااج 
37 54 86 67 مكمل 


142191504 





رسول داود سلمان عبود 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 6 إلى 42 






200 


235 
218 


254 
2711 


266 
240 


270 
262 
233 
266 
295 
340 
297 


231 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 7 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية نج ت راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 






ناجح 
ناجح 
ناج 


ا 


جبر 
80 68 81 90 ناجح 


168 8 |[ رضا حسين بويد شري 319 


جح 220 


0 7 | 52 | 6 | 7 | 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


: رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 8 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 










9 | 1421915002169 | رضا حسين كامل سالم 214 


688 | 73 ا 
1 | 1421915002171 | رضا صالح حسن علوان | 6 | 29 |1 
2 | 1421915002172 | رضا صباح خالد مسعود | 6 | 50 1 
3 | 1421915002173 | رضا عبد الكريم فرحان حسن | 2 | 50 ) 

أ 7% | 55 | 


ا 





60 | تم 
. 54 | اكت 
76 
62 
62 
7 
ااا 
64 | نا 





| 50 
99 
51 
شا صر 38 

50 50 53 


4 | 1421915002174 | رضا علي دللي محمود 















2 ]| 1421915002192 | زيد حسين علي محمد 61 ناجح 214 
يرمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 9 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


:20 الك 2 كك اس ل ا لكر اك 2 لك لكر اكد ل لس نكر 

















199 - 
200 
1 | 1421915002201 | زيد عباس عبد راضي 00 | غ | 50 | 27 | 56 | مل | 0 
2 | 1421915002202 | زيد عبد الله زغير اسماعيل ____| 39 | 59 | 42 | 70 | مل | 0 
3 | 1421915002203 | زيد عبدالامير إبراهيم كاظم ______| 39g‏ | 22 | م | م | مل | 0 
4 | 1421915002204 | زيد علي جاسم مريوش | 35 | 5 | 22 | 50 | مىل | 0 
5| 1421915002205 | زيد علي ستار خليل ||| 50 | 50 | 58 | 57 | ناج | 25 
6 | 1421915002206 | زيد محمود حسين جازع ___| 72 | 54 | 58 | 70 | نجج | 254 

7 | 1421915002207 | زيد موسى احمد خلف 00 | غ | 38 | غ ‏ | 38 | 
8 |_1421915002208 | زيدون عادل حميد عبدالله _____| 53 | 94 | 50 | 59 | نجج | 26 
9 | 1421915002209 | زين الدين كريم مالح ماضي ___| 50 | 50 | 74 | 62 | نج | 26 
0| 1421915002210 | زين العابدين جاسم بدر مهوس _____| 67 | 59 | 53 | 89 | نج | 28 
1 | 1421915002211 | زين العابدين حسن كطفان علي  |_____‏ 58 | 68 | 33 | 84 | مىل | 0 
2 | 1421915002212 | زين العابدين سعيد راضي مطر _____إ| 54 _ | 74 | 74 | 50 | نج | 22 
3 | 1421915002213 | زين العابدين عباس خضيرحسين___ _ | غ | 53 | 51 | 34 | مل | 0 
214 0 
5 | 1421915002215 | زين العابدين عمار ابراهيم كاظم _____ | 50 | 72 | 24 | 80 | مىل | 0 

39 50 27 غ 


216 1421915002216 زينالعابدين باسم رسن زمان 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 10 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 










| 142915002207 | زينالايدين جيار بوالول مهدي | 50 | 
١‏ 1421915002216 | زيالايدين رجيم حروبي هين | 050 | 


218 






70 55 32 77 مكمل 


0 | 1421915002240 | سجاد جبار عليان عباس 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 11 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


1 ]| 1421915002241 | سجاد حسن مدلل متصور ااا | 75 | 84 | 69 | 9 | نج | 309 
2 ]| 1421915002242 | سجاد حسين وادي مغيض ااا | 50 | 5 | 66 | 60 | نجج | 22 
se 1421915002243 | 3‏ كر كك ا wm | e‏ 224 












53 
24 200095 2 كك اك جك اد ”7 اك :ل د ل اا للم 0 
5 | 1421915002245_| سجاد رائد عبدالعباس عطيه ا | 50 | 74 _ | شان | 79 _ 
246 ب e [o | 1 a | Te‏ 0 
7 | 1421915002247 _| سجاد رزاق جبرساجت ااا | 6 | 69 | 50 | 37 | مس | 
248 
9 | 1421915002249 _| سجاد سالم شاطي زوين ااا | 50 | 64 | 38 | 50 | مس | 








4 | 1421915002264 | سجاد صلاحالنين شمس حطحوط 278 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 12 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 










| 1421915002265 | سجاد طرق عيسى عليوي 2 | 80 | 





6| 1421915002276 | سجاد عبد المنعم هادي 0 | 50 | 54 | 75 | 57 | نجج | 26 
0 | 1421915002280 | سجاد عدنان ثعبان سيع 00000 | غ | 50 | 32 | 57 | مسل | 0 
2 | 1421915002282 | سجاد عذاب مسير راهى 0 | 63 | 50 | 42 | 56 | مىل | 0 
3 | 1421915002283 | سجاد عقيل خضر حسين علي ______| 59 _ | 42 | شر | 50 | مل | 0 
4 | 1421915002284 | سجاد علاء جاسم راضي 00000 | 74 | 80 | 0_| 81 | نجج | 325 
دعلا ذو | 61 ]| 5 | 50 | 65 | نج | 26 
حاتت ا | 50 )| 0 م مكمل 
50 





7 


© 








8 | 1421915002288 | سجاد علي خيون حنش 52 72 76 ناجح 250 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
1 1 52 : رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 13 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المد الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


STAKE ا‎ ICD TD 
7 | 34 | يه سن | ك | 2ة‎ 

| او | هه | 92 | 73 

33 | 62 | 44 1 

| 65 | 34 | ت | 0 

















ْ ال كك 
50 50 


312 1421915012 سجاد محمد يحيى ياس 33 63 مكمل 0 


© | © | © |0 | هه | © 


ناجح 264 


204 142294 سجاد فاضل عطيه سيد 


ا" 


© | ojo © 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 14 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدر سة: الخارجيون 2 

















1421915002313 | 313 
1421915002314 | 4 
1421915002315 | 5 
1421915002316 | 6 





1421915002317 | 7 

1421915002318 | 318 

1421915002319 | 319 

1421915002320 | 0 
3 24 


6 | 1421915002336 | سجاد هاشم جبار عليوي 50 %18 





© [| 081 o 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 15 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


OC DSL. OE ICD TT RTE‏ تر 
340 سجاد هلال احمد زكم ا م | 2 | م | 8ه | سا هف 


























سج فل حازم 

1 | 1421915002341 | سجاد هلال كاظم عزيز اا | 50 | %6 | غ | غ 
2 | 1421915002342_| سجاد وادي حمادي عريبي 0000 | 41 | 24 | غ | غ 
3 | 1421915002343_| سجاد وادي محسن حسن | 53 | 4 | 34 | 3 _ 

4 | 1421915002344_| سجاد وسام عسكر نبيان ا | 57 | 4 | 61 | 7 | مسل | 8 
5 | _1421915002345_| سجاد ولاءالدين حسين فرحان 0 | 20 | %4 | 27 | %9 _ 
6| 1421915002346_| سجاد وليد جبار كاطع ااا | %6 | %4 | 25 | 22__ | 
347 
8 ]| 1421915002348_| سجاد وليد عبد الحميدرحيمه ا | 50 | 27 | 283 | 21 _ 

9| 1421915002349 | سجاد وليد محسن مولى ااا | م | مإ غ | مإ سإ 0 _ 
0 | 1421915002350_| سجاد ياس خضر علوان ا | 50 | 24 | 27 | حك | 
1 | 1421915002351_| سجاد ياسين غافل علوان | 50 | 25 | 21 | 23 | 
2 | 1421915002352 | سجاد يحيى يونس فارس ا | 39 | %7 | %7 | 34 _ 
3 | 1421915002353_| سجاد يوسف خلف سلمان ا | 50 | 50 | ست | 50 | مسل 
4 | 1421915002354 _| سجاد يوسف دشر جين ااا | %7 | %9 | 35 | تسش 
5 | 14219150023855_| سجاد خلف ثجيل يدر اا | 50 | 50 | 25 | 27 | مسل 
6 | _1421915002356_| سرمد جميل ابراهيم حمادي | 50 | 77 | 42 | 50 | مسل 
7 | 1421915002357_| سرمد داود سلمان سهيل ا | 34 | 26 | 26 | 22 | 

8 | 1421915002358_| سرمد رحمن سلمان عبد | 70 | 50 | 37 | 36 | مسل 
9 | _1421915002359_| سرمد صباح عبيدأبوحمد ا | م | 38 | 41 

31 34 51 





8 





0 ]| 1421915002360 | سرمد صلاح عبدالمحسن داود غ 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 16 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


جه الم ےا ا ی ا ا 
لدت 2 عاس | وا | غ | غ |2 


384 14294 سعد عبيد ا حمد 













© |0 | هه |[ © 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 17 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


TRT‏ كك اك قو اق OC DE IE‏ ل اس لكر 
| 1421615002565 | سعد عزيز غلى عاتى 2 | أشتان_ | 21 ]| غ | غ 



























© 







© 











408 1421915002408 سلام 0 عبيد 3 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 3 : رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 18 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 


1 



















6 
ع 


71 | 001 | سلاممزن سعيد اقم 50 ع 














2 | 1421915002432 | سيف حامد عبيد سلمان 50 خمس %15 25 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 19 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسلسل]_الرفوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | _الرياضيات | _الكيمياء |_انتيجة_ | اسجموع_ | 
| 1429:5045 | سيف حن جيار تيوان | 52 | 9 | اعم | + | oT‏ 


يه 
۳ 
۳ 
ية 
۳ 
ية 
۳ 
۳ 









8 | 1421915002438 _| سيف حسين طلب قور ااا | 71 | 58 | هم8 | 72 | نج | 2 
9 | 1421915002439 _| سيف حقي إسماعيل إبراهيم ا | 75 | 53 | 32 | 72 | سس | 0 
440 

01 | 1421915002441_| سيف حميد على ذوبي ااا | 62 | 76 | 79 | 8 | نجج | 302 
2 | 1421915002442 | سيف حميد كاظم جاسم | 50 | 50 | 50 | 74 | نج | 224 
3 | 1421915002443_| سيف خالد عطيه سعيد______| 5 | 74 | 6 | و3 | مسل | 0 
4 ]| 1421915002444 _| سيف خضير عباس شاكر ااا | 50 | 5_| 21 | 35 | مسل | 0 
5 | 1421915002445 | سيف رحمن عليوي خشان _____| 50 | 42 | %3 | 8&6 | مس | 0 
6 | 1421915002446 _| سيف رشيد غانم فرحان اا | 75 | 86 | صضفر | 83 | مس | 0 
7 | 1421915002447 _| سيف رضا صاير جازع ااا | اة | 6 | ا9 | 94 | نجج | 4 
8 | 1421915002448 | سيف رعد نعيم مهدي ااا | 50 | 61 | 73 | 75 | نجج | 29 
9 | 1421915002449 _| سيف رعديدرفجر__| 50 | 55 | فاه | 3 | سس | 0 
0 | 1421915002450 | سيف سعد احمد رشك 0 | غ | غ | غ | ع 

1 | 1421915002451 | سيف سعد رغيف جدوع ا | 50 | 6 | 24 | 
2 | 1421915002452 | سيف سعد جاسم حسن ااا | 83 | 79 | 94 | 
3 | 1421915002453 | سيف سعد جبار كاطع ااا | غ | 52 | 60ل 
40 صفر 


7 | 1421915002437 | سيف حسون ياسين حسون ا | 50 | 23 | 20 | 50 | مط | 


6 | 1421915002456 | سيف سعد حسين ماضي 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 20 إلى 42 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 





480 1421915002480 سيف علي حسين ين تاطور 


ran a E E a 





سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


252 
255 


253 


317 


267 
238 
26 


301 
317 
227 
281 
270 
213 
264 


287 
235 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 7 : رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 21 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 5 0 / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


2 | 1421915002482 | سيف علي شلتاغ علاوي 
35 ي ڪڊ 79 
يف علي كاة 73 
ية غ 























1 

4 | 1421915002484 | سيف علي عبد الرزاق حسون | 5 1 246 
5 | 1421915002485 | سيف علي عبود كاظم |0141 54 1 284 
6 | 1421915002486 | سيف علي كاظم خريبط |0141 50 1 

7 | 1421915002487 | سيف علي كاظم خليفة |04 53 1 


1 


ناجح 
ناجح 
ناجح 232 
490 سيف علي محمد حسين 

67 81 82 85 ناجح 


4 | 1421915002504 | شكري ميخائيل شكري ميخائيل 315 


1 


Ê | 2‏ 
مك كك الك تكد 
50 | 8 
6 | 5 | 79 
| 56 | 84 | 0 
| 4 | 5 | 50 
| 50 | 56 | 73 
| 3 | 82 | 5 
| 29 | 75 | 64 
| 22 | مإ غ 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 





| 1421915002505 _| شهاب احمد خلافي عبد الحسين _ 1 | 50 | 88 | 73 | 60 | ااج 
| 1421915002506 | صاحب علي مهدي صاحب ا | 84 | 79 | 79 | 69 | تجح 
_ 1421915002507_| صادق حسن لعيبي علي ااا | 66 | غ | غ | 78 
| 1421915002508 _| صادق عبد الحميد فضاله روضان_____ | 67 | 73 | 77 | 89 | لل 
| 1421915002509 _| صادق فواد لازم حاتم | 50 | 55 | 50 | 60 | لل 
| 1421915002510 _| صادق كاظم حميد جير ااا | 68 | 63 | 6 | 6_| ته 
| 11915002511_| صادق محمد عبد خلف ا | 76 | 52 | 95 | 94 | تم 
| 1421915002512 _| صادق مطرود عجمي حتيته 1 | 63 | 64 | 92 | 94 | نه 
| 1421915002513_| صادق هادي جباري مري اا | 68 | 63 | 6_| 91 | تم 
| 78 | 5 | 68 | 9 | نم 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


جع 
جع 
جع 
جع 
جع 
جع 


9 
| 1421915002515 |صباح جبرحيدعيس 22 | 73 | 82 | 88 | 90 | س 
| 1421515002506 | صباع حسن عباس لقت 2 | 89 | 5 | 688 | 79 | سيج | 
| 916002516 | صباع نوري جسام خمد | 24 | 0 | 9 | 5 | mm‏ 
| 21915002519_| صبري حيدر صبري ناجي______ | 64 | 67 | 82 | 2 | س 
| 2916002620 | صدام سالم محندكشتور 2 | 82 | 80 | 8 | 4 | em‏ 
| 902621 | صدام عبد حمود كربوش | 87 | 78 | 67 | 5 | e‏ 
| 21915002622_| صديق عبدالخالق حمادي احمد_____|_50_ | 50 | 62 | 73 | س 
1421515002525 | صقاء اساعيل خليل قران | غ¿ | 5 | 6 | 74 | س 
| 142151500254 | صقاء سسعيكشورورييع ‏ | 23 | 83 | 7 | 6 | س 
| 1421615002525 | صقاء اين موات صر دخان |73 | 50 | 8 | 5 | e‏ 
| 21915002626_| صقاء ايد مصطفى شين | 71 | 67 | 80 | 4 | س 
| 1421615002527 | صقاء حصن عكاررسن | 7 | 72 | 6 | 90 | mm‏ 
59 69 50 64 ا 


1421915002528 


صفاء رجه منشد عطيه 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 22 إلى 42 






271 
311 


306 
215 
323 
317 
313 
318 
282 
329 
261 
315 
308 
295 
341 
317 
235 


286 
323 
327 
242 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 






529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 





_ 1421915002529_| صفاء زاير جعاز حرز ا | 50 | 65 | 61 | 59 
_ 1421915002530_| صفاء سامي صير حسون ا | 50 | 69 | 42 | 75 
1421915002531 | صفاء سعيد هاشم حريز ا | 40 | 50 | 64 | غ 
_ 1421915002532 | صفاء سمير جبر صالج اا | 50 | 78 | 94 | 87ل 
_ 1421915002533 _| صفاء شمخي جبروادي_____ | م | 74 | 71 | 89 
_ 1421915002534 | صفاء صالح خلف عبيد ااا | 67 | 74 | 83 | 83 __ 

فاء ضر | 34 | 79 | 8 | 71 
_ 1421915002536 | صفاء طالب عبد الكاظم جسن | 36 | 85 | 54 | 70 

81 | 89 | 94 | 77 | 


7 | صفاء عباس حمود عباس 


5 | صفاء ضياء حسين علوان 
8 أ صفاء عباس فاضل عناد 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


جح 


e 


ناج 
ناجح 
ناجح 
ناج 


جح 


| 142115002526 | صقاوعيس تيوجدى ‏ | 42 | 3 | 73 | 6 | n‏ 
١‏ 142115002506 | صقاءعيدعيسس مان | 50 | 42 | 64 | 66 | سل | 
2915002541 | صفاوعلاءييجت مصد ا | 50 | 40 | ي ل س 
2015002542 | صفاء فاضل عبد لله على | بي | 60 | 74 | 74 | مل | 
142115002542 | صفاء محمد تيل مهنا | 54 | 85 | 72 | 728 | ew‏ 

| 1421015002544 | صفاءيسينمصدعييد 0 | غ | 36 | الان | 96189 | 
| 142115002546 |صفاءيخوب حمود بشت _ | اتان | 54 | 54 | 84 | مل | 
١‏ 1421615002546 | صلاح جميلاصدميي ‏ | 560 | 720 | 65 | 68 | em‏ 

Elê | صلاح صن عبدالرضاراقل | 50 | غ‎ | 142115002547 ١ 
| إصلاحستر فاج سن 2 | 606 | 56 | 78 | 82 | نجع‎ 142151500256 | 
em | 9 | 8 | 59 | 68 | صلاح عبدالامير جواد مصود‎ | 1421615002546 ١ 
ew Tm | 74 | 50 | 58 | صلاح محمد كسان‎ | 14211500250 ١ 
em | 9 | 82 | 54 | 68 |  مينعتص صلاح مهدي‎ |9102 | 

67 50 91 90 ناجح 


14219152 


صلاح مهدي ياسين 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 23 إلى 42 






235 


309 


307 


341 
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267 


219 


280 
306 
252 
299 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 24 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


565 | 1421915002553 | صلاحيوسف عباتملي سيد 2 | 61 | 63 | 868 | 82 | نيج | 22 
4 | _1421915002554 | ضافر خضير دواس وهيم | 654 | 68 | 82 | 84 | تيج | 295 









65 69 69 67 ناجح 


6 ]| 1421915002576 | طارق خيون ياسر عطيه 270 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 25 إلى 42 


1 0000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ل ور ادق 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


7 | 1421915002577 | طارق زياد طارق حسن 233 
8 | 1421915002578 | طارق علي مكطوف ساجت 






1 





9 | 1421915002579 | طالب جاسم كاظم جبر | ناجح | 317 


: 


__ 69 | 50 | 50 | 64 | َ 
81 | 8 | 74 | 6 | . 

986 | 62 | 7 | 82 | 

0 | 1421915002580_| طاهر فخري طاهر ليج ا | 57 | 62 | 75 | 84 
1 | 1421915002581_| طاهر مطلك فارس طاهر 0 | 63 | 75 | 38 | 91 
| م ]| 75 | 88 | 2 _ 

__ 99 | 99 | 9 |] 82 | 

90 | 6© | 5 | 8 | 

__ 69 | 6 | 34 | 53 | 


: 


583 
584 
585 
طيف حكمت حسين سلمان 
7 | 1421915002587 _| عائد رعد سلمان ياسين | 58 | 65 | 82 | 82 | نجج | 287 
8 | 1421915002588 | عاتي ابراهيم عاتي‌خالد | 50 | 61 | 67 | 75 | نجج | 23 
9 | 1421915002589 | عادل جاسم طعمة حيذور 000000 | 64 | 64 | 65 | 72 | ناج | 25 
0 | 1421915002590 | عادلحمدسالم محمد ___|| 50 | 50 | 50 | 75 | نجع | 25 

591 | 
2 | 1421915002592 | عادل عادل شفيق توفيق | 42 | 26 | 72 | 62 | مل | 0 
3 | 1421915002593 _| عادل عاشور علي مكسر 00 |0 66 | 73 | 91 | 59 | نجج | 2 
4 | 1421915002594 | عادل عباس جودة محيسن ||| 50 | 23 | 73 | 74 | مسل | 0 
5 | 1421915002595 | عادل عبد الرحمن محمد علي ناصر | | 52 | 69 | 90 | 66 | نجج | 27 
6| 1421915002596 | عادل عبود حسين نصيف 0100 |0 50 | 21 | غ | 52 | مسل | 

7 | 1421915002597 | عادل عمار لازم مهوس 0000000 | 38 | 21 | 38 | 52 | | 
8 | 1421915002598 | عادل عيدان كاظم غلام 000000 | 50 | 52 | 69 | 76 | نجع | 247 
9 | 1421915002599 | عادل كاظم زامل شعيع | 50 | 50 | 42 | 53 | مسل | 0 

64 83 55 66 ناجح 


0 ]| 1421915002600 | عادل كريم عبدالحسن عمران 268 


ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 


و 
582 1421915082 طه ابراهيم محمد ياسين 





0 1421915002586 | 586 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 26 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | العيمياء | النتيجة | المجموع_ | 
602 57 5 اجج 25 


624 | 1421915002624 احمد عبد دا حمن جاسم 





310 
214 





264 


© [| 0881© 





© | © 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 27 إلى 42 


1 0000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ل ور ادق 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة - الخارجيون 2 
625 14219150025 عباس احمد مهدي علوان 0 
626 1421915002626 عباس انيس لطيف كاطع 














5| o | 3 | @ | 
a | 5 1 34 | 59 
sê | 2 | ر 2ة‎ 

5 | 50 | eo 

e | 2# | 60 7 


262 


254 
219 


67 60 64 82 ناجح 


8 | 1421915002648 | عباس حنش حسوني لايذ 273 


75 
ع 
3 

79 ناجح 

ع 
ناجح 
ناجح 
73 


1 0 " 


© | | | © | © 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 28 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسلسل]_الرقالامتحاتي_ | سمالطالب_>->- | العبية | الاتكليزية | _الرياضيات | _العيمياء | _انتيجهة_ | المجموع | 













59 65 92 98 ناجح 


672 1421915002672 عباس سهيل محسن بدن 314 


© | Ol | © 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 29 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 











52 50 52 58 ناجح 


6 | 1421915002696 عباس علي سالم عكيد 212 


7 ب 
.© * 
3 3 
E‏ 
3 
3 
نت 3 
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0 7 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 





| 1421915002697 _| عباس علي طعمه يداي اا | 68 | 50 | 50 | 72 | تجح 

_ 1421915002698_| عباس علي فوزان ثويني ا | 56 | 26 | 61 | M50‏ 

| 1421915002699 | عباس علي كريم منشد اا | 58 | 50 | 93 | 8 | ااج 

| 1421915002700 _| عباس علي كطافه مرزه ااا | 54 | 50 | 54 | 59 | ااج 

| 1421915002701 | عباس عواد عذيب اهي ا | 70 | 90 | 95 | 50 | ااج 

| 1421915002702 _| عباس فاضل شرقي عبد الرضا _____ | 55 | 67 | 91 | 50 | ناج 

| 1421915002703_| عباس فاضل كاظم شخير ا | 73 | 86 | ا9 | 79 | تجح 

_ 1421915002704 _| عباس فاضل محسن مريهج ا | غ¿ | 89 | 95 | 57 

| 1421915002705 | عباس قاسم حسين برير________| 60 | 77 | 71 | 60 | ااج 
ت خر | 69 | ©6 | 51 | 59 | تم 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 





للعام الدراسي 2021/2020 


1 


1 


| 5002707 | عياس قيس كريم عطي ل 56 | م | 80 | 52 | س 
| 915002708 | عباس كامل محييس هر _ | 67 | 50 | 34 | 55 | س 
| 95002709 | عباس کريم شاي کرم | 56 | 55 | 0 | 55 | تيع | 
| 50270 إعيس کريم مصدطيل ‏ | 67 | 85 | 95 | 0 | em‏ 
29500271 | عباس كريم مهدي جس 56 | 50 | 7 | 6 | em‏ 
| 50272 إعيس كريم تعمة ريم 62 | 84 | 5 | 62 | e‏ 
| 21915002719 | عباس محمد بض عبدرززق_ | 58 | 82 | 50 | 78 | em‏ 
| 21915002714 إعيسمصدصيدصين | | 80 | 82 | 981 | 5 | em‏ 
| 21915002715 | عباس محمد تيدان قلع | 59 | 73 | O‏ | 66 | تيع | 
| 14209150276 | عباس محمد انب شكر ‏ | 55 | 72 | 85 | O‏ | تيع | 
| 50277 | عباس ممجيد كظم جسن 60 | عقر | 55 | م | سل | 
295002718 | عباس محمد كريم ضاحي ‏ | 50 | #613 | 22 | 65 | ل | 
| 50279 | عباس محمد محمود جياد | 50 | 24 | 33 | 62 | سس 
61 35 61 62 مكمل 


1421915002720 


عباس نبيل صالح حميد 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 30 إلى 42 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العا 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 







4 | 1421915002744 | عبد الله صباح حسين عبد 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


7 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 31 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







| 32 | #6 | ^ | ^ | هطع | 6م 
م مكمل 








24 
37 
| 33 | 2 | 26 | 5 
72 | 42 | 69 | 67 | مل 
| 63 | 0 | 62 | 65 | ن | 2400 
| 398 | 55 | 32 | م | مس | 
| 69 | 6 | 94 | 7 | نج | 301 
| 50 | 50 | ^+ | 0 | مس | 
| 0 | 8&2 | 68 | 7 | نج | 27 
| 60 | 6 | 69 | 60 | نج | 29 
| 52 | 4 | 50 | 58 | سس | 0 
| 67 | 51 | 5 | 84 | نج | 22 
ا 64 | 5 | 26 | 69 | مل 
0 | 4 | ۾ | م | س 
| 5 | 32 | 67 | 82 | مل 
76 صقر | 85 | 87 | مك 
0 


© [| © 


© | © 


: 





| 76 | صف 
| 54 
| 23 
| 31 
|4 33 | غ 
5 | 34 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
نتائح الامتحانات العامة للد اسة aii j u‏ ان رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 32 إلى 42 
نتا تحانات العامة 3 
المديرية : الرصافة الثانية ج راسة المتوسطهة / الدور الأول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


6 | 1421915002746 | عبد الله عادل عودة العيبي |41 55 1 
7 | 1421915002747 | عبد الله عبد الحسين جاسم موزان |41 6 1 
9 | 1421915002749 | عبد الله عدنان فرحان حسين |04 58 1 
0 | 1421915002750 | عبد الله عقيل افندي محي 041 84 1 














246 
277 





345 
235 
310 
256 


701 عبدالجيار محمد عبدالجيار ابراميم____| 86 | 39 


5 ]| 1421915002765 | عبدالرحمن برهان عبدالرحمن ياسين |04 50 1 
6 | 1421915002766 | عبدالرحمن عباس عبدالله سعيد |0041 53 1 
53 





0 50 
6 33 
50 
50 
50 
52 
68س 
41 
34 


© [| Ol [| © 
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238 


Cr: 
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260 


7 
7 
7 
7 
7 
7 
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|) 6 | 

| 22 ا 

| 72 ا 

| م ]| م 
| 91 
| 50 

| 50 | 8 
| 53 | غ 
| 94 | 2 
| غ | غ 
| 4 ا 

6 | 64 | 
67 | 3 | 
1 | 54 | 
4 | 67 | 
3 | 74 | 
3 | 28 | 
67 | 33 | 


72 
8 
مم 
8 
7 
3 
67 
74 
8 


7 | 1421915002767 | عبدالرحمن عبدالجبار إسماعيل صالح 


768 1421915002768 عبدالرحمن محمد نجم عبدالكريم 


272 








50 
56 
62 
63 
53 
50 
83 7 58 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


1 1 3 : رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 33 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 















عبدالرحيم صبحي رحيم خلف 
0 ]| 142191500270 | عبدالستار سعد عبدالستار | 
771 عبدالعزيز توفيق غضبان سباهي 

72 عبدالعزيز خليل حميد عاصي 





ا" 


© | 5| 0 | 0 | © | © | | © | © | © | © | © | © 





© 

















2 | 1421915002792 | عبدالله عباس حسين ساحل 53 80 41 1 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
0 5 4 رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 34 إلى 42 
8 3000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسلمل]_الرفوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | _الرياضيات | السسياء |_انتيجة_ | اسجموع_ | 










ي لطيف ج غ 
ي حسين هي ع 
799 
800 
801 غ 
802 ايا 37 | 6 | 63 | سل | 
3 | 1421915002803 _| عبدالله منذرحمد سلمان | 50 | 79 | 33 | 52 | مسل | 0 
4 | 1421915002804 _| عبدالله منعم سلمان عزيز اا | 50 | 71 | 28 | 5 | مسل | 0 
5 | 1421915002805 | عبدالله هاشم على عبد ااا |0 50 | 76 | 53 | 52 | نج | 231 


6 | 1421915002806 _| عبدلله ياسر عدنان خزعل | 50 | 5 | 6 | 6 | mm‏ 


8 | 1421915002808 | عبدالمطلب مهدي طارش شمه | 4 | 50 | 4 |[ 50 | همد | 0 
9 | 1421915002809 | عبدالملك محمد دعير خلف م | 62 | مىل || 0 


0 | 1421915002810 | عبدالناصر نوري عاشور عباس ]|41 36 | 29 |1 
1 | 1421915002811 | عبدالهادي احمد نعمان سلمان | 5 | 50 1 
2 | 1421915002812 | عبدالواحد علي عبدالواحد جاسم | 42 | 6 1 
4 | 1421915002814 | عبير منصور حسين ناهي | 34 | 31 )ا 


0 
815 1421915005 عثمان خالد هاشم خميس 


© | هه‎ 0| 0| ojo 








6 | 1421915002816 | عثمان عامر حميد عياش 50 %19 54 29 مكمل 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 35 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسلسل]_الرقالامتحاتي_ |_>- اسمالطلب ]| العبية | الاتكليزية | _الرياضيات | _العيمياء | _انتيجهة_ | المجموع | 
5 
















ETT 1421915002840 | 0‏ ديو 5 8 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 36 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسسل] _الرقمالامتحني_ | اسوالطالب>- | العربية | الاتكليزية | الرياضيات | الكيمياء | انتبجة_ | المجموع_ | 
| 32 | 59 
346 علاء حسين عويد كيطان 65 806 | 67 | e‏ 




























ا | 4 | 34 

8 |1421915002858 _| علاء نزار عبد الرزاق مجيد ااا | 88 | 56 | 

9| 1421915002859 | علاء نصيف جاسم محمد ااا | 50 | 39 | 38 | 50 | مكل | م 
0 | _1421915002860 | علاء هادي صالح جدران اا | 50 | 50 | 28__ | 

1 | 1421915002861 _| علاء هاشم خلف زويد 100 |0 غش__ | 07 ا 

2 | 1421915002862 | علاء وحيد داغر لفته || 4 | 35 | 25 | 50 __ 

863 


88 





4 | 1421915002864 | علوان سلمان عيدان فياض 54 50 20 50 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 37 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 9 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: الخارجيون 2 











5 | علي ابراهيم جاسم عكار 
6 | 1421915002866 | علي ابراهيم راشد هجول 
7 | 1421915002867 | علي ابراهيم كاظم جبر 


8 | 1421915002868 | علي احسان عباس عنجاص | 50 | 71 | 
9 | 1421915002869 | علي احسان كريم علوان | 50 | 60 |1 













0 





8 ]| 1421915002888 | علي احمد عباس جعفر 2 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 38 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يرية : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 


















142191509 889 
142191500 890 
142291 891 
142191502 892 
142191500283 893 
14219154 894 
14219155 895 
14219156 896 
142197 897 
142191500288 898 


علي احمد عبد موسى 07 35 | 
أعلياضد عبالصينمورق | 60 
أعلياضدعيمزيه 000 | 0528| 
اعياصضدعييي 0 | 0858| 
أعلياصدعودةترويش 0 | 0860| 

قا 





علي احمد محسن علوان 22 | 50 | 50 0 
علي احمدمحصن فرج | 50 | 50 | 20 | ow | O‏ 
اعياصدمصننسه 1 | 51 | 53 | 
لتك الك 
ر لكك 5 
64 











0 | 1421915002910 | علي اكبر عباس جبار 
1 | 1421915002911 | علي اكبر علي عبدالحسن رشك 


912 1421915012 علي اكرم رحيم صالح 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 39 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


53 | علي اكرم فاضل عباس | 65 | 66 | 8 | 68 | سج | 2853 
5 | 1421615002015 | على الاكبررسول هيدر مشي | 71 | 62 | 96 | ا6 | انمع | 


















50 63 26 56 مكمل 


936 142196 علي عباس عبد الكريم مطر 





لل الا يت ها 86 اس سات طعي | غش_ | غش |[ غش | غش 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: الخارجيون 2 








938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 










7 أ علي عبد الرحيم غانم حسن |41 32 1 
8 | علي عبد الكريم وجر موسى |04 68 1 
9 | على عبدالرحمن سلمان عبد | 52 )ا 





| 1421915002545 | علي عطيه مجيد حسين -_____| 42 | 34 
| 21915002944 | علي عقيل حسن عي الاصير | 60 | 0 
| 20915002545 | علي عيسى جعفرياسر 0 | 0ه | 7و 
| 1421915002546 | علي عيسى عبد اقبي جسم | 56 | 60 
١‏ 5002947 | علي غالب عي ميدي ا( 65 | 4 | 5 | 6 | سا 
9502946١‏ | علي قاض علي ينيدي | 60 | 5 | 5 | 52 | ا 
6 أعلى قلاع صن هيد ا | 40 | 3 | 2 | s5‏ 

0952551 | علي فيصل جدعان جسن ا | 52 | 50 | 60 | 6 | نھ 
١‏ 252 إعلي فيصل زعيل عجيل ___| 0ة | 29 | 5 | 79 | سا 
62555١‏ ]علي قاسم احمد مصن ا | 62 | 5 | 64 | 8 | س 
١‏ 21915002954_| علي قاسم عبد لظم عبد اله | 55 | 26 |¿ | 50 | سا 
١‏ 905602955 | علي قاسم كاظم جلاب ا | 6 | 39 |¿ | 5 | س 
١‏ 9502956 | علي قاسم سير جليسس ا | 55 | 4 | 5 | 59 | سا 
١‏ 5002957 | علي قاسم تاصرحسين ا( 50 | 41 | 6 | 56 | س 
| 9562556 علي قاسم هاشم غا |5 | 50 | 34 | 5 | س 
١‏ 21915002959_| علي قحطان سعد مطلك_______| 5 | 55 | 67 | 72 | سا 

50 61 58 72 ناجح 


0 | علي كاظم عبد فهد 


ا : 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 40 إلى 42 








212 


202 


262 


© | 0 0| oOo 


250 
241 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 41 إلى 42 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: الخارجيون 2 


إتسلسل]_الرقوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | الرياشيات | _الكيمياء |_انتيجة_ | المجدع | 
| !1429:5026 | علي كالم عبود جيار | 60 | 50 | 66 | 82 | Cm \ mw‏ 



















968 على ایا خف 80 | ê‏ | 5 | 25 


966 142191500266 علي كريم صبيح عطيه 
7 | 1421915002967 علي كريم عبد الرضا محمد 


569 6 6 | 0 | 74 | س | 0 
970 

971 50 | 3 | 0 | مسل | 
972 

3 | 1421915002973 | علي مثنى سامي خزعل ااا | 42 | 37 | 62 | ا5 | مس ]| 0 
4 | 1421915002974 | علي مجيد بسمار كريم ااا | 40 | 31 | 5 | 6 | مس | 
5 | 1421915002975 | علي محبس بعنون نهير ااا | 54 | 50 | 59 | 8 | نجج | 24 
976 

7 | 1421915002977 | علي محسن نجم جدران ااا | 34 | 24 | 56 | 54 | مس | 0 
8 | 1421915002978 | علي محمد حافظمنصور ااا | 50 | 42 | 54 | 57 | مس | 0 
9 | 1421915002979 _| علي محمد حمود صاحي ااا | 50 | 42 | 0 | 0 | مسل | 0 
0 | _1421915002980_| علي محمد حميد لازم ___| 50 | 50 | 67 | 51 | نج | 28 
81 | 1421915002981 ]| علي محمد خلف كعيد ______| 50 | 34 | 85 | 74 | مس | 0 
2 |1421915002982 _| علي محمد سكر قالج اا | 72 | 79 | 8 | م | مس ]| 0 
93 | 1421915002983 | علي محمد عاكيياسر________| 67 | 70 | 93 | 87 | نج | 307 

3 3 3 3 


4 | 14219150029184 | علي محمد عبعوب جلوب 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 8 1 : رمز المدرسة : 5002 رقم الصفحة من 42 إلى 42 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: الخارجيون 2 









| 1421915002085 | على مصد قسو فته | 38 | 7 | 94 | 50 | سمل | 0 















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


